SIC ART-EMERSON - Mod. 1005 M-D 



SIC ART-EMERSON - Mod, 1003 M-G. Onde uiedie e due ^nuie onde ccirle. Media frcLjucum 43 5 kc/fi. f'oienza d'asfiia 1,3 waiL 

CoriMirmi 30 watl< 






























































































































